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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 



Elections Législatives des 23 et 30 novembre 1958 

Pierre COT 

Député, Maire, Conseiller Général 

Candidat de l'Union des Gauches 

Remplaçant éventuel : 

Yvon CHALLIER 



»M*. L . •CM®.. 



Il 5Ô 



Elections Législatives des 23 et 30 Novembre 1958 



U. N. R. — INDÉPENDANTS ET PAYSANS — R. G. R. 

Pierre DUMAS 

Conseiller Général 
Médaille de la Résistance 
Diplômé de V Institut d’Eiades Politiques 



Remplaçant éventuel : 

Léon RICHARD 



Maire de Saint-Michel-de-Maurienne 




